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Die Leitvermittlungsstelle Hannover 


im Fernschreibnetz der deutschen 
BRolizeisSadowskis Rs 
Wähl- und Ansagegerät ...... Ind. 


Schreibmaschine als Morsezeichen- 
gEBEES EEE Ind. 


Magnetkernspeicher für elektronische 
Funk-Fernschreibanlagen ..... Ind. 


*352 


"495 


613 


*793 


816 


= 


58 


72 


*101 


784 


— Verschiedenes 


Der Schutz von Fernmeldeanlagen 
gegen Überspannungen. Purt, G. .. 


Trägerfrequenz-Aus- 
Scheible, 


Transistorierte 
rüstung für Koaxialkabel. 


Fernmelde- und Fernwirktechnik 


Anlagen für die Nachrichtenübertra- 
gung über Satelliten. Jungfer, H. .. 


Samuel Morse, Seit 100 Jahren tele- 
grafische Verbindung Europa-Ameri- 
ka. Andreae, H. 


Drahtgebundene „ Fernmelde- und 
Signaltechnik. Giese, K.W., Pfeil, W., 
u. Maul, K. 


Kabel, Leitungen und Garnituren der 
Nachrichtentechnik. Schüßler, K. 


„Bestimmungen für den Schutz von 
Fernmeldeanlagen gegen Überspan- 
nungen“. Erläuterungen zum Entwurf 


VDE 0845/...66. Riedel, H., u. Fi- 
scher,.H.. mn. ee 
Fehlerortungsgerät für Fernmelde- 
KaBallr ee Ind. 


Erläuterungen zu VDE 0891/...67 
„Merkblatt für die Verwendung von 
Kabeln, isolierten Leitungen, Schnü- 
ren und Drähten für Fernmeldeanla- 
gen“. Schwartze, Hj. 


Fernsehen s. Funktechnik — 
Fernsehen 


Fernwirktechnik 


Induktive Fernsteuerung 


Telefonischer Abruf von Zähleranga- 


DEN EEE Ind. 
Statischer Rundsteuer-Sender .. Ind. 
Zählerstands-Übertragung und -Re- 
gistnierunge 2 N RE Ind. 


Telemetrie- und Kommandosysteme 
für die Raumfahrt. Endres, H. ...... 


Fernmelde- und Fernwirktechnik .... 


Digitales Telemetrie- und Komman- 
dosystem für rückführbare Höhen- 
forschungsrakete. Reichwaldt, H. W. 


Miniaturbausteine für Telemetriean- 
lagen ONE Ind. 


Drehwinkel-Meßumformer .... Ind. 


Neue Bausteine für die Fernzählung. 
Engel, W., u. Krestel, E. 


Drahtlose Meßwertübertragung. Ind. 


Filme s. Kinematografie 
und Fototechnik 


Flugzeuge s. Verkehrstechnik — 
Luftfahrt 


41 


*219 
326 


*411 


442 


*535 


55] 


“371 


816 


201 
203 


204 


2259, 
326 


*668 


946 


Fördertechnik 

Zielsteuerung für Kreisförderer. Ind. 746 
Förderung schmelzflüssiger Metalle 

mit elektromagnetischen Pumpen. 
DomieSarl- Ga *989 
Forschung 

Die dritte internationale Tagung „Ener- 
gie-Direkt-Umwandlung“. Kiehne, A., 

DINGER UL SIE en A een "364 
Forschung und Entwicklung bei der 
DE Ge acottet Eee *367 
Das neue Batterie-Forschungszentrum 

SER NEIN RAR Se 943 
Die Forschungsanlage „Synthetische 
Prüfschaltung“ in Mannheim-Rheinau. 
VACOLELEENE a *976 
Fotoelektrotechnik 
Flüssigkeits-Mikroschalter .... Ind. 24 


Lichtschranke im Gewindestift .. Ind. 56 


Foto-Drehzahlmesser ........ Ind. 58 
Fotovervielfacherröhren für Impuls- 
ZAHN UNE ee een: Ind. 155 
Bichtschüizgitter ....22....... Ind. 202 
Fotowiderstand mit Überwachungs- 
vorrichtung für die Dichtheit .. Ind. 228 
Bauelemente der modernen Foto- 


elektronik für Meßzwecke und zur 


Bilderfassung. Flunkert, H. ........ 239 
Opto-elektronische Schaltungen zur 
Signalverknüpfung und -verarbeitung. 
NEUEN Mn) aA *248 
Dämmerungsschalter ........ Ind. 378 
Lichtelektronische Datenerfassungs- 
SHE ee re Ind. 380 
Fahrzeugdetektor .........:..- Ind. 381 
Eotovervielfacher ........... Ind. 645 
Elektromechanischer Dämmerungs- 
SCHaltEI ea Ind. 849 
Pfosten-Lichtschranke ........ Ind. 850 
Silizium-Fotozelle .......... Ind. 912 
Kofferempfänger mitSolarzellen. Ind. 946 
Fotoelektronische Steuerung von Pa- 
Pierstapelneh een ern. Ind. 981 
Optoelektronisches Kupplungsele- 
MED een. Ind. 1012 
Fotografie s. Kinematografie 

und Fototechnik 

Funktechnik 

Impuls-Reflexionsmesser . Ind. 203 
Hochfrequenztechnik und Elektro- 
AKUSTIK sale teieleietaie 330 


Funktechnik und Elektroakustik. 
Berndt Veen een 
Frequenzhubmesser ........ Ind. 
Mikrowellen-Rauschstandard . Ind. 


— Antennen 


Erläuterungen zu einigen Kennwerten 
und Bezeichnungen der Fernseh- 
Empfangsantennen. Berner, H. 


Reflektorwand- oder Yagi-Antenne. 
Gzernetzki url. Do 
Neuer Abstandsisolator für Anten- 
henstandkonto Ind. 
Farbfernseh-Empfangsantennen. Ind. 
Transistor-Kleinverstärker für An- 
LENTLE N Ind. 
Cubical-Antenne ............ Ind. 


Kombi-Stecksystem für Antennenwei- 
chen und -verstärker Ind. 


—Fernsehen 


Versuch mit einem neuartigen Fern- 


seh-rullsendene ae 
Kanalwählerautomatik für Fernseh- 
EINPIANG Ss N. Ind. 
Fernseh-Mikroskop .......... Ind. 


Die Technik der Bildwiedergabe im 


Farbfernsehen. Sand, R. .......... 
Fernseh-Kontrolle von gedruckten 
SCHaltL1NO SNIERe Ind. 


Punkt- und Balkengenerator für Fern- 
seh-Prüfzwecke Ind. 


Farbfernseh-Meßplatz 


Wettersatelliten mit ständiger Bild- 
übermittlung. Huber, F.R. ........ 


Transportable Lichtsteller für Fern- 
sehreportagen Ind. 


Infrarot-Bildaufnahme- 
Ind. 


Empfindliche 
KINN Se a 


Projektions-Bildröhre hoher Leucht- 
dichte Ind. 


Fernsehübertragung mit Laserstrah- 
len. Fibich, W. u. Fritzsche, D. 


Aufbau eines Helium-Neon-Lasers mit 
Modulationseinrichtung. 


— Ortung 


Schmalbandübertragung von Sekun- 
därradar-Daten. Brust, G. 


Der neue Radioheliograf in Austra- 
lien. Khuen-Belasi, M. 


— Rundfunk 


Ton- und Fernseh-Rundfunkversor- 
gung Südbayerns. Daser, F. M., u. 
KelienackoläNie ee ereteeheie sns 


Gerlach, H.* 


612 
783 


212 


"45 


201 


446 


686 
784 


849 


959 


1001 


Aufsätze, 
Industrieberichte 


Ein selbstabstimmender Reiseemp- 
TANgOr a N Ind. 785 
Kofferempfänger mit Solarzellen. 
Ind. 946 
— Schalt- und Bauelemente 
Zweipoliges Reed-Relais für ge- 
druckte Schaltungen ........ Indees7 
Stand und Neuentwicklungen der 
Elektronenröhrentechnik. Schnitger, 
N *238 
Bauelemente der modernen Fotoelek- 
tronik für Meßzwecke und zur Bild- 
erfassung. Flünkert,. Lie 239 
Nichtkonventionelle Bauelemente von 
heute und morgen. Heywang, W. .. *240 
Spezifische Eigenschaften von Ele- 
menten monolithischer Schaltkreise. 
Jakits,..O.: 4, 2. se ”241 
Mechanische Filter für die Nachrich- 
tentechnik. Schüßler, H. .......... *249 
Kondensatoren, Bauelemente .. Ind. 318 
Neue additive Verfahren zum Her- 
stellen gedruckter Schaltungen. Krä- 
MER ee REIT 2957. 
Bauelemente der Elektronik. Ack- 
Manny WE Se EEE *546 
4-GHz-Wanderfeldröhre mit 30 W Lei- 
STUNG: 21.0 ueuenere raue ee Ind. 646 
Neues Verfahren auf dem Gebiet 
der Dünnfilmtechnik ........ Ind. 684 
Wärmeableiter für Transistoren. 
Ind. 685 
Miniaturbausteine für Telemetrie- 
anlagen... RT Ind. 686 
Magnetkernspeicher für elektronische 
Funk-Fernschreibanlagen . Ind. 850 
Ein Frequenzstandard für 
17420,405:7511, (SE Zee Ind. 910 
Miniatur- und Mikrominiatur-HF- 
Drossein) Are Ind. 912 
Dickschichtschaltungen ...... Ind. 982 


Transistor-Prüfgerät „Transitest“ Ind. 1013 


— Sender 


Versuch mit einem neuartigen Fern- 


seh-Füllsendernr ser *150 
Statischer Rundsteuer-Sender. Ind. 203 
Meß- und Wobbelsender mit Rück- 
wärtswellen-Oszillatoren bis 40 GHz. 

Ind. 511 
Schreibmaschine als Morsezeichen- 
[6 1) OK] ee iss nor Ind. 784 
— Störung, Entstörung 
Schutz- und Überwachungseinrich- 
tungen für Richtfunksysteme. Bartels, 
KFUS DirkscH 215 
Mechanische Filter für die Nachrich- 
tentechnik: SchüßlencHe mer *249 
Atmosphärische Einflüsse auf Satelli- 
ten-Funkverbindungen. Kirschner, U. *774 


Aufsätze, 
Industrieberichte 


— Übertragung, Wellenausbreitung 


Bewegliche UKW-Funkdienste der 
Deutschen Bundespost im nordwest- 
deutschen Küstengebiet. Mangels- 
eralal; Si. 6 ar ET RR 311 
Anlagen für die Nachrichtenübertra- 
gung über Satelliten. Jungfer, H. .. *411 
Leichtes Zweikanal-Sprechfunkgerät. 

Ind. 569 
Handliches Sprechfunkgerät .. Ind. 611 


Ton- und Fernseh-Rundfunkversor- 
gung Südbayerns. Daser, F. M., u. 
Kettenacker, N. 


Sprechfunkgerät ............ 


G 


Galvanotechnik s. Elektrochemie 


Gelesen — notiert 


23, 55, 88, 122, 154, 200, 227, 348, 377, 
414, 508, 566, 644, 683, 744, 782, 813, 848, 
909, 945, 979 


Geschichte s. a. Biographien 


Die Geschichte der Fehlerstrom- 


Schutzschaltung. Schnell, P. ,..... *165 
75 Jahre Drehstromübertragung .... 797 
Hundert Jahre Braunstein-Elemente. 
Bempolati ee “860 
Gleichrichter s. Stromrichter 

Halbleiter s. a. Transistoren, 
Bauelemente 

Meßautomat für Halbleiter-Bauele- 
MIEINIG0 B ra ee Ind. 90 
Verschleißfreie Wechselrichter .. Ind. 156 


Zuverlässigkeits-Untersuchungen an 
Selen- und Silizium-Gleichrichterele- 


menten. Ackmann, W. . cc... *400 
Halbleiter-Blinkgeber ........ Ind. 611 
Programmierbarer Impulsgenerator. 
Ind. 612 
Regelkreise mit Thyristoren. Hucke- 
Seine, db *653 


Zähldekade als Gerätebaustein. Ind. 746 
Halbleiterkennlinien-Schreiber. Ind. 746 


Vierspitzentaster für Halbleitermes- 
SUNGOTEEE ee se se eeserae se Ind. 911 


8* 


Silizium-Fotozelle 


Optoelektronisches Kupplungsele- 
MOnt ee Ind. 


Handel s. Wirtschaft, Handel 


Haushaltgeräte s. Elektrizität in 
Haushalt und Gewerbe 


Hebezeuge s. Fördertechnik 


Hochfrequenztechnik s. a. Funk- 
technik 


33-MHz-Oszillograf mit Bildspeicher- 
röhre Ind. 


Hochfrequenztechnik und Elektro- 
aKUustike su, nee eente er 


Meß- und Wobbelsender mit Rück- 
wärtswellen-Oszillatoren bis 40 GHz. 


Ind. 
Programmierbarer Impulsgenerator. 

Ind. 
4-GHz-Wanderfeldröhre mit 30 W Lei- 
STUNg Eee tee rtnyake Ind. 
Mikrowellen-Rauschstandard .. Ind. 
Tragbares Mikrowellen-Therapiege- 


VA ee ER Ind. 


Meßgenerator für 20-kW-Mikrowellen- 
Impulse Ind. 


Hochspannung 


Hochspannungs-Schaltgeräte und -an- 


lagen san. eu. anaekere a ere ere e eere 
Löschwasserstrahlen in Hochspan- 
nungsanlagen. Möller, K., u. Wal- 
ET a ne ee 
Vakuumschalter für Hochspannung. 

Ind. 
Hochspannungs-Schaltgeräte und 


-Schaltanlagen. Fleck, B., u. Horn, W. 


Kanadareise deutscher Hochspan- 
nungsexperten. Prinz, H., u. Geh- 
EDS A RE 


Elektronische Hochspannungs-Kon- 
densatorzundun gs Ind. 


Druckluftversorgung in Hochspan- 
nungs-Schaltanlagen. Busch, H., u. 
Müller, H. G. 


Koaxialstecker für Hochspannung. 


Ind. 


Hochspannungs-Leuchtröhren. Gut, G. 
U.EWAgnEer N 
Die Forschungsanlage „Synthetische 
Prüfschaltung“ in Mannheim-Rheinau. 
Jacottet, P. 


Hydraulik 
Elektrisches Steuergetriebe .. Ind. 
Drrückschaltene Ind. 


912 


1012 


205 


330 


511 


612 


646 
783 


816 


816 


271 


*393 


447 


*473 


2540 


611 


2757 


851 


*963 


"976 


568 
569 


Impulstechnik 


Spitzenspannungsspeicher .... Ind. 124 
Fotovervielfacherröhren für Impuls- 
ZAnlUNg ee Ind. 155 
Wasserzähler mit elektronischem 
Impulsgebe rn Ind. 230 
Impulsgenerator .........:.- Ind. 685 
Meßgenerator für 20-kW-Mikrowellen- 
Impulse: ar er Ind. 816 
Industrie, Fertigung 

Die Entwicklungsleistung in der In- 
dustrie= Düchting- VV ern a 2 
Das Turbinenwerk Wesel. Rangs, K. *192 
Hannover — Messe- und Ausstel- 
lungsplatz der Elektroindustrie. 
steimelnK ee *237 
Forschung und Entwicklung bei der 
AEG JaCcHtlet ne RE *367 
Durchlaufofen mit eigener Schutzgas- 
herstellUN ger Ind. 646 
Die Beteiligung bei den Aktiengesell- 
schaften der elektrotechnischen In- 
dUStrie aP UM GE *674 
Die Elektroindustrie im Gebiet der 
Unterweser. Kettler, @G. .......... *700 
Die hundert größten deutschen Un- 
ternehmen Rangsı Kerr *779 
Die Deutsche Industrieausstellung — 

das Fest der Berliner. Hansen, H. .. *806 
Zum 1. Entwurf von VDE 0147 „Be- 
stimmungen für das Errichten orts- 
fester elektrostatischer Sprühanla- 
gen“. Belwe, H.-J. ....... Suse "916 
Deutschlands modernste Magnet- 
bandfabrikgMeske nr *942 
Das neue Batterie-Forschungszen- 
trumdersVartar AGs 943 
Die Elektroindustrie spürt Konjunk- 
turdampfüngsEKoch Eee *1007 
Wo Kunststoffe für die Elektrotechnik 
gewonnen werden. Hansen, H. ....*1009 
— Fertigungsverfahren 
Widerstands-Erwärmungsanlage. Ind. 229 
Ein Bearbeitungsverfahren für harte 

und spröde Werkstoffe ........ Ind. 230 
Neue additive Verfahren zum Her- 
stellen gedruckter Schaltungen. Krä- 
Men *357 
Prüfmethoden bei der Kunststoffver- 
arbeitung. Flemming, W. .sccc... *374 
Funkenelektrisches Auftragen von 
Kontaktmetallen auf ruhende Stark- 
stromkontakte. Belopitov, N. ...... *435 
Die Fertigung keramischer Isolatoren. 

SCH WEN 2 Ki "585 


Neues Verfahren auf dem Gebiet der 


Bünntilmtechn ke Ind. 684 
Gießharzanlage . cc... Ind. 785 
Neue Infrarotanwendungen in der 


industriellen Fertigung. Doeckel, R. *793 


Eine neue 
fungsanlage 


Hochvakuum-Bedamp- 


Ind. 814 


Das elektrochemische Abtragen von 


Metallen. Jacoby,G. .. 222.2... *992 
— Hilfsmittel 
Schweißgleichrichter für Montage. 
Ind. 58 
Foto-Drehzahlmesser ........ Ind. 58 
Drucktastenschalter Rotireed .. Ind. 90 
Prüfaufwand bei der Fertigung elek- 
tronischer Meßgeräte. Gnamm, H. .. *104 
Maschine zum Einlöten von Kabeln 
und Litzen in Steckerstifte .... Ind. 124 
Schallpegelmesser .......... Ind. 202 
Soll- und Istwert-Steuergerät .. Ind. 204 
Prozeßleitsystem für kleine Produk- 
Honsanlagen innen Ind. 230 
Kollektor-Feindrehbank ...... Ind. 379 
Ölverbrauchsmessung mit elektro- 
nischem Differenzzähler ...... Ind. 379 
Mikrominiatur-Schweißgerät .. Ind. 416 
Trockenhalten technischer Geräte. 
Ind. 446 
Farbfernseh-Meßplatz ........ Ind. 448 
Handliches Sprechfunkgerät .. Ind. 611 
Drliieklüftpressen? = Nee... Ind. 613 
Fabrikfertige Schaltgeräte-Kombina- 
tionen, VDE 0660-5. Jung, S. ...... 2617 
Elektronischer Zweipunkt-Tempera- 
EURE She ne eeredere are Ind. 646 
Verpackung in Schaumstoff .. Ind. 745 
Zielsteuerung für Kreisförderer. Ind. 746 
Programmgesteuerte Schwingprüf- 
TEROMTE Jona an Bo Ind. 748 
Elektronenstrahl-Schleuder .... Ind. 784 
Drehbank für Blechpakete von Mo- 
torenlauferne een en acer Ind. 815 
Ultraschall-Bohrmaschine .... Ind. 850 
Fotoelektronische Steuerung von Pa- 
pierstapelnere ee ee Ind. 981 
Leitfähigkeits-Meßgerät ...... Ind. 981 
Ingenieure 
Graduierung zum Ingenieur ...... 31 
Ingenieure dürfen Lehrlinge ausbil- 
CE. a0. RETTET 162 
Kultusministerkonferenz hat rückwir- 
kende Graduierung geregelt ...... 650 


Die Elektrotechnik an der Ingenieur- 
schule Bremen. Kuntze, W. 


Die Ingenieurschule heute und mor- 
gen. Börner, P. 


Installation und Installations- 
material 
Eine 


neue Nulleiter-Trennklemme. 


Ind. 


Eine neue Kreuzschienen-Verteiler- 
tafel. Bundke, W. 


Einführung zum Entwurf der Ände- 
rung VDE 0100 b/...66 „Bestimmun- 
gen für das Errichten von Starkstrom- 
anlagen mit Nennspannungen bis 
1000 V“. Kling, K. 


Ohmsche und kapazitive Ableitströme 
in Haushalt-Installationen. Braun, P., 


Uskammers EN en 
Neuer Abstandsisolator für Anten- 
nenstandrohre Ind. 


Kabel, Leitungen und Zubehör, Iso- 
lierstoffe 


Installationsmaterial und Verteiler .. 
Isolierband aus Polyäthylen .. Ind. 


Niederspannungs-Schaltanlagen, 
-Verteiler und -Schaltgeräte. Floerke, 
H., u. Wierny, H. 


Einführung zum Entwurf 1 der VDE 
0107/...66 „Bestimmungen für das Er- 
richten elektrischer Anlagen in me- 
dizinisch genutzten Räumen“. Seip, G. 


Reihen-Montage von Zählertafeln. 
Ind. 
Einfacher Leitungsprüfer ...... Ind. 


Selbstklebendes Flachkabelsystem. 


Ind. 


Iyamid Ind. 


Erläuterungen zu VDE 0105, Teil 9/...66 
„Sonderbestimmungen für den Be- 
trieb von elektrischen Anlagen in 
explosionsgefährdeten Betriebsstät- 
ten“. Weber, U. 


Kombi-Stecksystem für Antennenwei- 


chen und -verstärker ........ Ind. 
Koaxialstecker für Hochspannung. 

Ind. 
Dreipoliger Sicherungssockel mit 
herausgezogenen Fußschienen. Ind. 
Elektrizitäts-Zähler .......... Ind. 


Isolation, Isolierung 


Das Träufelverfahren. Lutz, K. 


Allseitig gießharzisolierte, offene Mit- 
telspannungs-Schaltanlagen. Fleck, B. 


Vergießen bei niedrigem Druck. Ind. 


Isolierband aus Polyäthylen .. Ind. 
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*180 
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748 


814 


*821 


849 


851 


911 


980 
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*133 
228 


415 


Aufsätze, 
Industrieberichte 


Bemessung der Isolierdicken bei 
Wechselspannung. Leonhardt, R., u. 


Nenning, P. *621 


Bestimmungen für selbstklebende 
Isolierbänder Teil 3 „Bänder mit 
wärmehärtender Klebschicht“. Erläu- 
terung zum Entwurf 1 VDE 0340 


Teil#3/766r Lebok,, En "789 


Isolatoren 


Über die elektrische Betriebssicher- 
heit von Freiluftisolatoren. Heise, W. *65 


Die keramischen Werkstoffe und die 
Aufbereitung der Masse. Singer, E. *431 


Die Fertigung keramischer Isolatoren. 


SCHWEH NK Kl *585 
Größter Brennofen für Isolatoren. 
Ind. 612 
Prüfung keramischer elektrischer 
Isolierteile a WVey | Dir "624 
Isolierstoffe 
Kaltfüllmasse für Niederspannungs- 
Kabelmure nie Ind2#256 


Vergießen bei niedrigem Druck. Ind. 228 


Kabel, Leitungen und Zubehör, Iso- 


lierstoffen nasser Re 281 
Prüfmethoden bei der Kunststoffver- 

arbeitung. Flemming, W. .......... *374 
Isolierband aus Polyäthylen .. Ind. 415 


Die keramischen Werkstoffe und die 
Aufbereitung der Masse. Singer, E. *431 


Prüfung keramischer elektrischer 
Isolierteiler Weyl, Dre *624 
Über den Stand der Prüftechnik zum 
Bestimmen der Kriechstromfestigkeit. 
Suht;; Hi. Wie tee Sen ee *648 
Gießharzanlage Ind. 785 


Bestimmungen für selbstklebende 
Isolierbänder Teil 3 „Bänder mit 
wärmehärtender Klebschicht“. Erläu- 
terung zum Entwurf 1 VDE 0340 


Teill3/ 2.062 Lepoks *789 


Wo Kunststoffe für die Elektrotech- 
nik gewonnen werden. Hansen, H. ..*1009 


K 


Kerntechnik 


Neue Brennelemente für das Kern- 
kraftwerk Kahlz au Meere 183 


Unterwasser-Scheinwerfer für 
Schwimmbad-Reaktoren und Abkling- 
becken Ind. 229 


Elektrische Maschinen und Antriebe, 
Kerntechnik a. euere 257 


Rationalisierte Meßwertverarbeitung 
im Versuchsbetrieb. Hitzig,K. ...... 


Aufsätze, 
Industrieberichte 


Kinematografie, Fototechnik 


Röntgen-Kinomatografie-Anlage. Ind. 


Oszillografen-Kamera 


Neues Blitzgerät 


Transportable Lichtsteller für Fern- 
sehreportagen Ind. 


Wärmeschreiber als Warngerät. Ind. 


Filmleuchte. 
Ind. 


Explosionsgeschützte 


Kondensatoren 


Einführung zum Entwurf der Ände- 
rung von VDE 0560 Teil 6 a/...66 der 
Vorschriften für Kondensatoren für 
Entladungslampen-, insbesondere 
Leuchtstofflampen-Anlagen, mit Kon- 
densator-Nennleistungen bis 1,5 kvar. 
Sträb, H., u. Winter, G. 


Kondensatoren, Bauelemente 


Leistungs-Kondensatoren. Raabe, H. 


Elektronische Hochspannungs-Kon- 


densatorzundung ............. Ind. 
Kondensator-Mikrofon für Frequen- 
ZENWADBOHEIZE EN En nr. Ind. 
Explosionsgeschützte Motor-Anlaß- 
und Betriebskondensatoren .. Ind. 
Schaltkondensator .......... Ind. 
Kondensator-Prüfgerät ........ Ind 


Kongresse s. Tagungen 


Kontakte 


Prüfung der Kontaktzuverlässigkeit 
von Luftschützen. Meyer, H. 


Funkenelektrisches Auftragen von 
Kontaktmetallen auf ruhende Stark- 
stromkontakte. Belopitov, N. 


Korrosion und Korrosionsschutz 


Meßeinrichtung zum Erfassen von 
Korrosionsschäden an Erdseilen von 
Hochspannungs-Freileitungen. Flug, 
R., u. Kollewe, H. 


Kraftfahrzeuge s. Verkehrstechnik 


Kunststoffe s. Isolierstoffe, 
Werkstoffe 


Kurz berichtet 


21, 53, 87, 120, 154, 198, 226, 346, 
413, 445, 507, 565, 609, 642, 681, 742, 


415 
568 
646 


686 


814 


816 


*96 
318 
*500 


611 


815 


815 
851 


10 


*107 


*435 


*101 


375, 
780, 


811, 846, 907, 944, 977, 1010 
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L 


Laser 
Strahlungsmesser für Laser .. Ind. 


Fernsehübertragung mit Laserstrah- 
len. Fibich, W. u. Fritzsche, D. 


Aufbau eines Helium-Neon-Lasers mit 


Modulationseinrichtung. Gerlach, H.* 


Leitungen 


— Freileitungen 


Meßeinrichtung zum Erfassen von 
Korrosionsschäden an Erdseilen von 
Hochspannungs-Freileitungen. Flug, 
R., u. Kollewe, H. 


— Kabel 


Kaltfüllmasse für Niederspannungs- 
Kabelmuffen Ind. 


Impuls-Reflexionsmesser 


Einspülverfahren für flexible Düker. 
Ind. 


Einführung zu VDE 0265/...66, Ent- 
wurf 1 „Bestimmungen für Kabel 
mit Gummi- oder Kunststoffisolierung 
und Bleimantel für Starkstromanla- 
gen“. Cramer, Ch. 


Transistorierte Trägerfrequenz-Aus- 
rüstung für Koaxialkabel. Scheible, F. 


Kabel, Leitungen und Zubehör, Iso- 
lierstoffe 


Starkstromkabel und 


Blume, W. 


-leitungen. 


Kabel, Leitungen und Garnituren der 
Nachrichtentechnik. Schüßler, K. 


Neues deutsches Lege- und Repara- 


turschiff für Seekabel. Wöhler, E. .. 
Fehlerortungsgerät für Fernmelde- 
Kabelan Se ea ee Ind. 


— isolierte Leitungen 


Isolierte Starkstromleitungen. Einfüh- 
rungsaufsatz zu VDE 0293/...66 Ent- 
wurf 3. Morschel, F. 


Einfacher Leitungsprüfer 


Selbstklebendes Flachkabelsystem. 


Ind. 


Zweipoliger Steckverbinder aus Po- 
Iyamid Ind. 


Erläuterungen zu VDE 0891/...67 
„Merkblatt für die Verwendung von 
Kabeln, isolierten Leitungen, Schnü- 
ren und Drähten für Fernmeldeanla- 
gen“. Schwartze, Hj. 


Lichttechnik 


Einführung zum Entwurf der Ände- 
rung von VDE 0560 Teil 6 a/...66 der 
Vorschriften für Kondensatoren für 
Entladungslampen-, insbesondere 


204 


953 


1001 


205 


*208 


*219 


281 


*491 


*551 


TIL 


816 
930 


295 
645 


747 


814 


Leuchtstofflampen-Anlagen, mit Kon- 
densator-Nennleistungen bis 1,5 kvar. 


Strap EI US \VVIntern Ci *96 
Blendungsfreie Aufsatzleuchten. Mül- 
lan De RE EL eR *153 
Lichtschützgittener rer Ind. 202 
Strahlungsmesser für Laser .. Ind. 204 
Ein neues Strahlungsnormal. Snoei, 
a RE re ae On a0 “225 
Unterwasser-Scheinwerfer für 
Schwimmbad-Reaktoren und Abkling- 
backen 0 Ermeee Ind. 229 
Lampen, Leuchten, Strahler ...... 301 
Lampen und Leuchten. Harnisch, F. *503 
Explosionsgeschützte Handleuchte. 

Ind. 510 
Halbleiter-Blinkgeber ........ Ind. 611 
Neues Blitzgeräte oe Ind. 646 
Transportable Lichtsteller für Fern- 
sehreponlagene na Ind. 686 
Mikrominiatur-Anzeigelampen .. Ind. 785 
Aufladbarer Handscheinwerfer .. Ind. 785 
Explosionsgeschützte Filmleuchte. 

Ind. 816 
Elektromechanischer Dämmerungs- 
schalter IR. nn er Ind. 849 
Pfosten-Lichtschranke ........ Ind. 850 
Akkumulatoren für tragbares Gru- 
bengeleucht.. .Keul Ren. rer *903 
Projektions-Bildröhre hoher Leucht- 
dichte” N... ee Ind. 910 
Neue Halogen-Lampe für Fern- und 
ABplendlichtsr Er re Ind. 911 
Hochspannungs-Leuchtröhren. Gut, G. 
Ur Wagner Un “963 
Magnete, Magnetismus 
Elektronische Zähler aus Bausteinen. 

Ind. 125 
Großraumspeicher und Festwertspei- 
cher Ganzhornse Kr *247 
Magnetisierungsgeräte ...... Ind. 446 
Die Wechselfeld-Magnetostriktion 
von kornorientiertem Transformato- 
renblech. Naumann, Fr .....om: *590 
Intermag-Konferenz 1966. Heck, C. .. *601 
Magnetdraht-Digitalspeicher Ind. 982 
Förderung schmelzflüssiger Metalle 
mit elektromagnetischen Pumpen. 
Domres, hl Gr *989 


Magnetbandaufzeichnung 


Tonbandspuren — sichtbar gemacht 373 


Magnetbandgeräte zum Aufnehmen 


von Digital- und Analogdaten .. Ind. 685 
Deutschlands modernste Magnet- 
bandfabrik. Meske, F. oc... *492 
Medizin s. Elektromedizin 

Meßtechnik 

— Instrumente 

Meßinstrumente mit gedruckter 
SPUSHSRECHE I a NE Indee57 


Prüfaufwand bei der Fertigung elek- 


tronischer Meßgeräte. Gnamm, H. .. *104 
Instrumentierung eines Flugsimula- 
EOISTEIRIOSSHBEN HEART, *144 
Digitaler Leistungsmesser .... Ind. 155 
Richtungsgetreuer Gleichspannungs- 
Wandler le... #7, Ind. 156 
Bauelemente der modernen Foto- 
elektronik für Meßzwecke und zur 
Bilderfassung. Flunkert, H. ...... 239 
Meßtechnik an Bord von Raumkör- 
pernshlagenbüchen We na. “253 
Messentund Prüfen. can 306 
Fuß oder Meter — Diskussion in 
denaUSAsHacehnel&Am—n....2..0.. *408 
Präzisions-Meßinstrumente .... Ind. 447 
Farbfernseh-Meßplatz ........ Ind. 448 
Transformatoren und Meßwandler. 
Brandes Dr uzZahorka, R. 7 2... *461 
Schwingungserreger ........ Ind. 510 
Meßtechnik. Münch, G., u. Sattel- 
BETH IE 1 "521 
Kiassiergerät für veränderliche Meß- 
WON, 2 a Ind. 568 
Programmierbarer Impulsgenerator. 

Ind. 612 
Elektronisches Vielfach-Meßgerät. 

Ind. 613 
Schalt- und Meßstecker ...... Ind. 684 
Miele ee Ind. 686 
Miniaturbausteine für Telemetrie- 
anleiiehl "2% Tre Ind. 686 
Meßgenerator für 20-kW-Mikrowellen- 
yon ne eo A Ind. 816 
Vierspitzentaster für Halbleitermes- 

Ind. 911 


sungen 


Drahtlose Meßwertübertragung. Ind. 946 


— schreibende Meßgeräte, 
Oszillografen 


Preisgünstiger X-Y-Schreiber .. Ind. 89 


Vielseitiger Ordinatenschreiber. Ind. 123 


Transportabler 
graf 


Doppelstrahl-Oszillo- 
Ind. 


Schneller Punktdrucker ...... Ind. 


Verlustfaktor-Lupe und schreibender 
Schnellabgleicher für Meßbrücke. 
Ind. 


Transistorierter 
Linienschreiber 


Kompensations- 
Ind. 


KOT Ind. 
Schreiber mit 2 Federn ...... Ind. 
Faltpapierschreiber .......... Ind. 
Vielfach-Kompensationsschreiber. Ind. 
Zweistrahl-Oszillograf mit 130-mm- 
BJENScHirneer er Ind. 
6-Kanal-Punktschreiber ...... Ind. 
Stroboskopische Digitalanzeige. Ind. 
Einrichtung zum Aufnehmen von 
Drehmoment-Kennlinien ...... Ind. 


DEN ET Ind. 


re Ind. 
Oszillografen-Kamera ........ Ind. 
Zweikanal-Thermoschreiber .. Ind. 


Punktschreiber 
verstärker 


mit Kompensations- 
Ind. 


Halbleiterkennlinien-Schreiber. Ind. 


Faksimileschreiber für Wetterkarten. 
Ind. 


— Strom, Spannung, Widerstand 


Probleme beim Messen des Erdungs- 
widerstandes. Neumann, H. 


Automatischer Wechselspannungs- 


Kompensaton me ee Ind. 
Spitzenspannungsspeicher .... Ind. 
Impuls-Reflexionsmesser .... Ind. 
Integrierte Differential-Vergleichs- 


schaltung Ind. 


Vielfach-Spannungsmesser mitLeucht- 
ziffernanzeige Ind. 


Übersetzungsmesser für Transforma- 
TOLON ER en ereskeenefete Ind. 


Volt-Ohmmeter mit automatischer Be- 


reichsumschaltung .......... Ind. 
MUltImeteg ehe Ind. 
Elektrometer für Batteriebetrieb. Ind. 
Widerstands-Meß- und Toleranz- 
DRUCKER RL: Ind. 


NE En el, Ind. 


geräte 


— Kapazität, Induktivität, Frequenz 


Halbleiter-Bauele- 
Ind. 


Meßautomat für 
mente 


155 


156 


202 


204 


205 
229 
380 
415 


417 
448 


448 


509 


511 


567 
568 


613 


745 


746 


947 


72 


123 
124 


203 


230 


378 


511 


645 
686 


816 


910 


946 


90 


Aufsätze, 
Industrieberichte 


Kapazitäts- und 


tung 


tan Ö-Meßeinrich- 
Ind. 229 


Meß- und Wobbelsender mit Rück- 
wärtswellen-Oszillatoren bis 40 GHz. 


Indizes 
Frequenzhubmesser ,......... Ind. 612 
Kondensator-Mikrofon für Frequen- 
ZEN aD ON iz Ind. 815 
Digitaler Frequenzmesser . Ind. 851 


Integrierendes Digital-Voltmeter. Ind. 1013 


— Zähler 
Elektrische Zeitzähler 


Elektronische Zähler aus Bausteinen. 
Ind. 125 


von Zähleran- 
Ind. 201 


Telefonischer Abruf 
gaben 


Zählerstands-Übertragung und -Re- 
gistrierung Ind. 204 


Wasserzähler mit elektronischem 


Impulsgebe ren a Ind. 230 
Reihen-Montage von Zählertafeln. 

Ind. 569 
Elektronisches Zählgeräte .... Ind. 684 
Frequenzteiler aus integrierten 
Schaltkreisen Were Ind. 911 
Neue Bausteine für die Fernzäh- 
lung. Engel, W., u. Krestel, E. 927 
Elektrizitäts-Zähler .......... Ind. 980 
— Zeitmessung 
Elektrische Zeitzähler ........ Ind. 90 
Elektronische Zeitzentrale mit Quarz- 
Ulla SR Aussen oanancacver Ind. 381 
Zeitrelais mit Synchronmotor .„. Ind. 416 
Pneumatisches Zeitrelais .... Ind. 912 
Transistor-Zeitrelais ........ Ind. 947 
Neuer Zeitrelaisen nr See Ind. 947 
— Temperaturmessung 
Mantel-Thermoelemente ...... Ind. 379 
Zweikanal-Thermoschreiber .... Ind. 613 


Wärmeschreiber als Warngerät. Ind. 814 
Thermostat-Badgefäß ........ Ind. 912 


Infrarot-Kompensationsthermometer. 
Ind. 1012 


— andere nicht elektrische Größen 


Elektrische Wasserwaage .... Ind. 24 
Meßgerät für Geschwindigkeitsdiffe- 

TONZENe SR Re Ind. 24 
Schwingungsmeßanlage ...... Ind. 24 


Ein Gasanalysator zum Messen von 
Luftverunreinigungen. Engelhardt, H. *38 


Aufsätze, 
Industrieberichte 


Waagen nen aetunene Ind. 


Meßeinrichtung zum Erfassen von 
Korrosionsschäden an Erdseilen von 
Hochspannungs-Freileitungen. Flug, 
R., u. Kollewe, H. 


Elektrisches Messen mechanischer 
GrOBEN en reerehe ernerspelee Ind. 
Akustische Füllhöhenmesser .. Ind. 
Instrumentenbeheizung ...... Ind. 
Schallpegelmesser .......... Ind. 
Meßumformer für Gasdruck und 
ZOULCHTLUBEEE ers Ind. 
Strahlungsmesser für Laser .. Ind. 
Ölverbrauchsmessung mit elektro- 
nischem Differenzzähler ...... Ind. 
Neue Wägezellen .......... Ind. 


Weggeber mit großer Genauigkeit. 


Ind. 
Analysator für Oberflächenstrukturen. 

Ind. 
Kleinst-Ionenmeßgerät ...... Ind. 
Schwingstärke-Meßgerät ...... Ind. 
Dosisleistungsmesser für Gamma- 
SITANIENEe = ermela lass. susele Ind. 
MeBautomatsrr ee Ind. 
Fotovervielfacher ............ Ind. 
Subminiatur-Druckaufnehmer .. Ind. 
Tragbares Oberflächen-Prüfgerät. 

Ind. 
Drehwinkel-Meßumformer .... Ind. 
Elektrische Druckgeber ...... Ind. 
Leitfähigkeits-Meßgerät ...... Ind. 
Cykloidenspektrometer ........ Ind. 


Elektronischer Drehzahlwächter Ind. 


Ölverschmutzungen 
Grabbe, F. 


Nachweis von 
auf Wasseroberflächen. 


Spitzenwert-Meßgerät mit Digital- 
EFFEKT ee Ind. 


Metalle 


Widerstands-Erwärmungsanlage. Ind. 


Durchlaufofen mit eigener Schutzgas- 


hetste lUNgmer re eacee Ind. 
Förderung schmelzflüssiger Metalle 
mit elektromagnetischen Pumpen. 


Domres, H.-G. 


Das elektrochemische Abtragen von 
Metallen. Jacoby, G. 


Meteorologie 


Wetterkarten aus dem Elektronen- 
rechner Ind. 
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379 
417 
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447 
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612 
645 
684 


747 
784 
815 
981 
981 
982 


"998 


1012 


229 


646 


"989 


"992 


415 


Wettersatelliten mit ständiger Bild- 
übermittlung. Huber, F.R. ........ "597 


Atmosphärische Einflüsse auf Satelli- 
ten-Funkverbindungen. Kirschner, U. *774 


Faksimileschreiber für Wetterkarten. 


Ind. 947 
Nachrichtentechnik s. Fernmelde- 
technik, Funktechnik 
Normen 
Ein neues Strahlungsnormal. Snoei, 
I NR *225 
Tätigkeitsberichtt des Fachnormen- 
ausschusses Elektrotechnik (FNE) 
im Deutschen Normenausschuß 
(DNA)SEUdWIg EN ee "562 
Studientagung über die Normung auf 
elektrotechnischem Gebiet. Fleischer, 
Fe ee *640 
Juristische Aspekte der Normung auf 
dem Gebiete der Elektrotechnik im 
Gemeinsamen Markt. Rontz, A. .... "676 
Mikrowellen-Rauschstandard . Ind. 783 
Ein Frequenzstandard für 
I7A20:A05373 ES Ze Ind. 910 
Optik 
Fernseh-Mikroskop .......... Ind. 205 


Aufbau eines Helium-Neon-Lasers mit 
Modulationseinrichtung. Gerlach, H.*1001 


Oszillografen s. Meßtechnik — 
schreibende Meßgeräte, 
Oszillografen 


P 


Patente 


Sollen und können 
gramme geschützt 
schlegel, H. 


Rechenpro- 
werden? Öhl- 


151 


Primärelemente 
s. Akkumulatoren und 
Primärelemente 


Prüftechnik, technische Prüfungen 
und Untersuchungen 


Flüssigkeits-Mikroschalter .... Ind. 24 


Prüfaufwand bei der Fertigung elek- 
tronischer Meßgeräte. Gnamm, H. .. *104 


Prüfung der Kontaktzuverlässigkeit 


von Luftschützen. Meyer, H. ...... *107 
Regeneinrichtung zum Prüfen des 
Feuchtigkeitsschutzes von Elektroge- 
räten. Voss, M., u. Harengel,H. .... *141 
Messenkund-Prüfenen ee 306 
Prüfmethoden bei der Kunststoffver- 
arbeitung. Flemming, W. ........ "374 
Tonbandspuren — sichtbar gemacht 373 
Fernseh-Kontrolle von gedruckten 
Schältingeo nee Ind. 381 
Zuverlässigkeits-Untersuchungen an 
Selen- und Silizium-Gleichrichterele- 
menten» Ackmanns VV *400 
Ein Gerät zum Auswerten statisti- 
scher Verkehrsmessungen. Kuntz, W., 
Ur Lippe HI Mi *406 
Röntgen-Kinomatografie-Anlage. Ind. 415 
Punkt- und Balkengenerator für Fern- 
seh-Prüfzwecke ....ccc22.: Ind. 417 
Magnetisierungsgeräte........ Ind. 446 
Analysator für Oberflächenstrukturen. 

Ind. 447 
Prüfeinrichtung für Elektromotoren. 

Ind. 568 
Prüfung keramischer elektrischer 
lsolierteiler Weyl, DE ee "624 
Einfacher Leitungsprüfer ...... Ind. 645 
Über den Stand der Prüftechnik zum 
Bestimmen der Kriechstromfestigkeit. 
Sun Hr "648 
Wissenswertes und Nachdenkliches 
zum Thema „Certification Body“. 
Lauster, IE ne "669 
Impulsgenerator . can. Ind. 685 
MUlUMete Ind. 686 
Tragbares Oberflächen-Prüfgerät. 

Ind. 747 
Programmgesteuerte Schwingprüf- 
Maschinow ze Se Ind. 748 
Veränderliche Spannungsquelle bis 
00V Ind. 783 
Handlicher Schutzerdungsprüfer. Ind. 784 
Möglichkeiten der Schwingungs- und 
Stoßprüfung elektrischer Geräte. 
Himmler, G., u. van de Loo,K. .... *798 
Vielseitiges Massenspektrometer. Ind. 849 
Vierspitzentaster für Halbleitermes- 
SUNG Fr Re re Ind. 911 
Stromversorgung als Gleichspan- 
nUngsstandandesrrr Ind. 947 
Die Forschungsanlage „Synthetische 
Prüfschaltung“ in.Mannheim-Rheinau. 
Jacottet, IP A "976 
Cykloidenspektrometer ........ Ind. 981 


Lecksucher für Vakuumgeräte Ind. 981 


Ultraschallsonde als Prüfgerät Ind. 982 


Kondensator-Prüfgerät 1012 


Elektronik-Prüfsummer Ind. 1013 


Transistor-Prüfgerät „Transitest“. Ind. 1013 


Pumpen 

Förderung schmelzflüssiger Metalle 

mit elektromagnetischen Pumpen. 
Domreschi-@ nen een *989 


R 


Radar s. Funktechnik — Ortung 


Raumfahrt s. Satelliten 


Raketen 


Angewandte Elektronik bei der Aus- 
lösung von Stufentrennvorgängen an 


ragerraketene May Erna. *251 
Meßtechnik an Bord von Raumkör- 
pern. Hagenbucher, W. .......... "253 
Lageregelung in einem Mond-Satelli- 
teneDoBIHOTS AS VE "254 
Digitales Telemetrie- und Kommando- 
system für rückführbare Höhenfor- 
schungsrakete. Reichwaldt, H. W. .. *668 
Rechengeräte s. Datenverarbeitung 
Regeln und Steuern 
Fehlschaltungs-Sicherheit elektri- 
scher Steuerungen. Seck, A. ...... "33 
Bausteine für analoge Regelungen. 

Inae=57 
Rüttelsiebe — elektronisch gesteuert. 
BUKOWSKIDER Sans teeerenelece *69 
Zuverlässigkeit elektrischer Steuer- 
ScnützezMeyer Hi 2... 0.cceneno.« 70 
Induktive Fernsteuerung ...... Ind. 89 
Steuergeräte mit eigensicheren 
SILOMKLeISEnE nennen Ind. 123 
Magnetventile aus Kunststoff. Ind. 125 
Empfindlicher Füllstands-Grenzschal- 
VS ae steeencaeela tete an Ind. 155 
Richtungsgetreuer Gleichspannungs- 
WEREt 6.08 ee era Ind. 156 
Drehzanl-Reglene rn. ur. Ind. 203 
Soll- und Istwert-Steuergerät .. Ind. 204 
Drehzahlregelung mit Frequenzbasis. 

Ind. 228 
Lageregelung in einem Mond-Satelli- 
fen DOoDNOIE EV geere een "254 
Telemetrie- und Kommandosysteme 
für die Raumfahrt. Endres, H. ...... *255 
Steuern und Regeln ........-.--- 289 

Ind. 378 


Dämmerungsschalter 


Transduktorischer Spannungsregler. 


Ind. 379 
Bausteinsystem für analoges Regeln 
UngEERechnengers re: Ind. 380 
Weggeber mit großer Genauigkeit. 

Ind. 417 
Programmschaltwerk mit auswechsel- 
baremaGetriebeme re Ind. 446 
Simulator für Logikschaltungen. Ind. 446 
Regelungstechnik. Weidemann, H. .. *530 
Elektrisches Steuergetriebe .... Ind. 568 
Spielfreier Noniustrieb ...... Ind. 569 
Drückschaltereee Ind. 569 
Elektronischer Zweipunkt-Tempera- 
LUTTOg ee Ind. 646 
Regelkreise mit Thyristoren. Hucke- 
SICH HER 02 *653 
Lochkartensteuerung ........ Ind. 745 
Zielsteuerung für Kreisförderer. Ind. 746 
Gesteuerter Gleichstromantrieb. Käm- 
MERINg RW ee *801 
Elektronik-Steuereinheiten .... Ind. 851 
Gasdichte alkalische Steuerzellen. 
kalloo be nney ran 08 OB *895 
Elektronischer Drehzahlregler. Ind. 911 
Thermostat-Badgefäß ........ Ind. 912 
Baugruppen für numerische Werk- 
zeugmaschinen-Steuerungen. Susani- 
Etzerodt Kerr eg *931 
Fotoelektronische Steuerung von 
Rapierstapeine ge kp engeere Ind. 981 
Relais s. Schaltgeräte — Relais, 
Schütze usw. 
Röhren 
Fotovervielfacherröhren für Impuls- 
Zah UNO erst ee Ind. 155 
Kleinst-Katodenstrahlröhre für Da- 
tenwiedergabe .............. Ind. 156 
Die Technik der Bildwiedergabe im 
Farbfernsehen. Sand, R. .......... *213 
Fotowiderstand mit Überwachungs- 
vorrichtung für die Dichtheit .. Ind. 228 
Stand und Neuentwicklungen der 
Elektronenröhrentechnik. Schnitger, 
ee NOT "238 
Sendetrioden mit hoher Impulslei- 
STUN N NR Ind. 613 
4-GHz-Wanderfeldröhre mit 30 W Lei- 
STUN Ge een ke felgen. Ind. 646 
Hochspannungs-Leistungsthyratrons. 

Ind. 685 
Neuealgnittonspere see Ind. 748 
Empfindliche Infrarot-Bildaufnahme- 
KONTO ee elaanere.e Ind. 783 


Aufsätze, 


Industrieberichte 


Projektions-Bildröhre hoher 
dichte 


Leucht- 
Ind. 


Röntgentechnik 


Röntgen-Kinomatografie-Anlage. Ind. 


Die Elektronik in der modernen 
Röntgentechnik. Bischoff, K. 


Rundfunk s. Funktechnik — 
Rundfunk 


S 


Satelliten 


Energieversorgung im Weltraum. Eu- 
ler, \. 


Digitale Systeme in Luft- und Raum- 
fahrt und die Anforderungen an ihre 
Bautelleg Emden Ges 


Meßtechnik an Bord von Raumkör- 
pern. Hagenbucher, W. 


Lageregelung in einem Mond-Satelli- 
ten ED OH NOT. EVA 


Telemetrie- 
für die Raumfahrt. Endres, H. 


und Kommandosysteme 


Anlagen für die Nachrichtenübertra- 
gung über Satelliten. Jungfer, H. .. 


Wettersatelliten mit ständiger Bild- 
übermittlung. Huber, F. R. 


Atmosphärische Einflüsse auf Satelli- 
ten-Funkverbindungen. Kirschner, U. 


Schadensverhütung 
s. a. Schutzeinrichtungen 


eigensicheren 
Ind. 


Steuergeräte mit 
Stromkreisen 


Regeneinrichtung zum Prüfen des 
Feuchtigkeitsschutzes von Elektroge- 
räten. Voss, M., u. Harengel, H. 


Die Geschichte der Fehlerstrom- 
Schutzschaltung. Schnell, P. 


Unfälle, die durch Fl-Schutzschalter 
mit hoher Auslösestrom-Empfindlich- 
keit verhütet worden wären. Nowak, 


Schutzmaßnahmen unter Berücksich- 
tigung von Fehlerstrom-Schutzschal- 
tern mit hoher Auslösestrom-Emp- 
findlichkeit. Hösl, A. 


Erfahrungen mit Fehlerstrom-Schutz- 
schaltern hoher Auslösestrom-Emp- 
findlichkeit in Naßbetrieben. Oelschlä- 
gem MUSSiemonellnEmmeeT ee 


Die Prüfung der Fehlerstrom-Schutz- 
schaltung in Anlagen mit starr ge- 
erdeten Vierleiternetzen. Winkler, A. 
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Aufsätze, 
Industrieberichte 


Zum Entwurf 1 von VDE 0750 
Teil 1 b/...66 „Vorschriften für elektro- 
medizinische Geräte Teil 1: Allge- 
meine Vorschriften, $ 16: Operations- 
sichere elektromedizinische Geräte“. 
Just, U., u. Kebbel, W. 


Notstromanlage für 1000 KkVA .. Ind. 


Löschwasserstrahlen in Hochspan- 
nungsanlagen. Möller, K., u. Walter, A. 


Verriegelungen in elektrischen Schalt- 
anlagen. Schick, W. 


Handleuchte. 
Ind. 


Explosionsgeschützte 


Halbleiter-Blinkgeber 


Die selbsttätige elektrische Zugbe- 
eintlussungz Büder, Ken... 


Wähl- und Ansagegerät ...... Ind. 


Miniatur-Sicherungen für die Mikro- 
ECHT a ee Ind. 


Handlicher Schutzerdungsprüfer. Ind. 


Möglichkeiten der Schwingungs- 
und Stoßprüfung elektrischer Ge- 
räte. Himmler, G., u. van de Loo, K. 


Pfosten-Lichtschranke 


Zum 1. Entwurf von VDE 0105 Teil 4 
„Sonderbestimmungen für den Be- 
trieb von elektrostatischen Sprüh- 
anlagen“. Belwe, H.-J. 


Explosionsgeschützter Endschalter. 
Ind. 


Elektronischer Drehzahlwächter. Ind. 


Nachweis von Ölverschmutzungen 
auf Wasseroberflächen. Grabbe, F. 


Schaltgeräte und Schaltanlagen 


— Leistungsschalter 


Vakuumschalter für Hochspannung. 
Ind. 


— Relais, Schütze usw. 


Zweipoliges Reed-Relais für ge- 
druckte Schaltungen ........ Ind. 
Zuverlässigkeit elektrischer Steuer- 
schütze#Meyen, HH. essen 
Drucktastenschalter Rotireed .. Ind. 


Prüfung der Kontaktzuverlässigkeit 
von Luftschützen. Meyer, H. 


Die Geschichte der Fehlerstrom- 
Schutzschaltung. Schnell, P. 


Unfälle, die durch FI-Schutzschalter 
mit hoher Auslösestrom-Empfindlich- 
keit verhütet worden wären. Nowak, K. 


Schutzmaßnahmen unter Berücksich- 
tigung von Fehlerstrom-Schutzschal- 
tern mit hoher Auslösestrom-Emp- 
findlichkeit. Hösl, A. 


Erfahrungen mit Fehlerstrom-Schutz- 
schaltern hoher Auslösestrom-Emp- 
findlichkeit in Naßbetrieben. Oel- 
schläger, H., u. Siemoneit, E. 
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Relais ohne zusätzliche Stromver- 


SOLQUN GE Ind. 


Niederspannungs-Schaltgeräte und 
-anlagen, Relais 


Zeitrelais mit Synchronmotor .. Ind. 
Neues Kleinrelais .......... Ind. 
RelaisaRimmarkıe meer 
Sicherheits-Luftschütz ........ Ind. 
Pneumatisches Zeitrelais .... Ind. 
Transistor-Zeitrelais ........ Ind. 
Neue Zeitrelais Ind. 


Explosionsgeschützter Endschalter. 
Ind. 


— Schaltanlagen 


Allseitig gießharzisolierte, offene Mit- 
telspannungs-Schaltanlagen. Fleck, 


lagen re ae nee re 


Niederspannungs-Schaltgeräte und 
-anlagen, Relais 


Löschwasserstrahlen in Hochspan- 
nungsanlagen. Möller, K., u. Walter, A. 


Verriegelungen in elektrischen Schalt- 
ANIAgENESCHICKV NV 


Hochspannungs-Schaltgeräte und 
-Schaltanlagen. Fleck, B., u. Horn, W. 


Niederspannungs-Schaltanlagen, 
-Verteiler und -Schaltgeräte. Floerke, 
H., u. Wierny, H. 


Großschaltschränke ......... Ind. 
Druckluftversorgung in Hochspan- 
nungs-Schaltanlagen. Busch, H., u. 
Müller, H. G. 


Wärmeschreiber als Warngerät. Ind. 


— Verschiedenes 


Flüssigkeits-Mikroschalter .... Ind. 
Vielseitige Endtaster ........ Ind. 
Neuartige Hebelschalter ...... Ind. 


Empfindlicher Füllstands-Grenzschal- 


I no BR TE re Ind. 
Integrierte Schaltungen für hohe 
Schaltfrequenzen ............ Ind. 


Funkenelektrisches Auftragen von 
Kontaktmetallen auf ruhende Stark- 
stromkontakte. Belopitov, N. 


Programmschaltwerk mit auswechsel- 


BaremeGetnioD oem Ind. 
Selbständige Ladezeitschalter .. Ind. 
Druckschalte nr Ind. 
Einfacher Kodierschalter ...... Ind. 


Fabrikfertige Schaltgeräte-Kombina- 
tionen, VDE 0660-5. Jung, S. 
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Schalt- und Meßstecker 


Neuer Druckschalter für Waschma- 
SCHINENIEE ee IE Ind. 


Überstrom-Schutzschalter mit Bime- 


tallauslosunggrr re Ind. 
Schaltkondensator .......... Ind. 
Thermoschalter im Luftstrom .. Ind. 


Optoelektronisches Kupplungsele- 
ment. 1. ee reed Ind. 


Schaltungen 


Fehlschaltungs-Sicherheit elektrischer 
Steuerungen. Seck, A. 


Miniatur-Datenspeicher für zerstö- 
rungsfreies Auslesen ........ Ind. 


Zweipoliges Reed-Relais für ge- 
druckte Schaltungen 


Spezifische Eigenschaften von Ele- 
menten monolithischer Schaltkreise. 
Jakits 7 O:en e ERERR 


Kenngrößen digitaler logischer Schalt- 
kreise. Schwarzer, H. 


Opto-elektronische Schaltungen zur 
Signalverknüpfung und -verarbeitung. 
Krause, R. 


Neue additive Verfahren zum Her- 
stellen gedruckter Schaltungen. Krä- 
mer, J. 


Integrierte Schaltungen für hohe 
Schaltfrequenzen ............ Ind. 
Fernseh-Kontrolle von gedruckten 
Schaltungenzer rer Ind. 


Simulator für Logikschaltungen. Ind. 


Miniatur-Prozeßrechner mit integrier- 
ten''Schaltkreisen 2... Ind. 


Neues Verfahren auf dem Gebiet 
der Dünnfilmtechnik .......... Ind. 


Kleinschauzeichen 


Frequenzteiler aus integrierten Schalt- 


Kreisen nen RE Ind. 
Dickschichtschaltungen ........ Ind. 
Elektronik-Prüfsummer ........ Ind 


Schuizeinrichtungen 
s. a. Schadensverhütung 


— Überspannungs- und Überstrom- 
schutz 


Der Schutz von Fernmeldeanlagen 
gegen Überspannungen. Purt, G. .. 


Überstromschutz für weiten Frequenz- 
DELEICH ne Ind. 


Die Geschichte der Fehlerstrom- 
Schutzschaltung. Schnell, P. 


Unfälle, die durch FI-Schutzschalter 
mit hoher Auslösestrom-Empfindlich- 
keit verhütet worden wären. Nowak, K. 
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Schutzmaßnahmen unter Berücksich- 
tigung von Fehlerstrom-Schutzschal- 
tern mit hoher Auslösestrom-Emp- 
findlichkeit. Hösl, A. 


Erfahrungen mit Fehlerstrom-Schutz- 
schaltern hoher Auslösestrom-Emp- 
findlichkeit in Naßbetrieben. Oel- 
schläger, H., u. Siemoneit, E. 


Die Prüfung der Fehlerstrom-Schutz- 
schaltung in Anlagen mit starr ge- 
erdeten Vierleiternetzen. Winkler, A. 


Bestimmungen für den Schutz von 
Fernmeldeanlagen gegen Überspan- 
nungen. Erläuterungen zum Entwurf 
VDE 0845/...66. Riedel, H., und Fi- 
scher, H. 


Miniatur-Sicherungen für die Mikro- 
elektronik Ind. 


Kippschwingungen in Drehstromnet- 


zen. Andrä, W., u. Peiser, R. ...... 
Überstrom-Schutzschalter mit Bime- 
talleusiosüunger er, Ind. 
— Strahlenschutz 

Dosisleistungsmesser für Gamma- 
SIEhIONT Tea Ind. 


— Verschiedenes 


Schutz- und Überwachungseinrichtun- 
gen für Richtfunksysteme. Bartels, K., 
u. Dirks, H. 


Fehlschaltungs-Sicherheit elektrischer 
Steuerungen. -Seck, A. ............ 


Sollen und können Rechenprogramme 
geschützt werden? Öhlschlegel, H. 


Elektrounfälle und ihre Einflußgrößen 
aus medizinischer Sicht. Koeppen, S., 
UETOlazZi, KLEHl 


Lichtschutzgitter 


Relais ohne zusätzliche Stromversor- 
gung Ind. 


Verriegelungen in elektrischen 
Schaltanlagen. Schick, W. 


Motor-Anlaß- 
. Ind. 


Explosionsgeschützte 
und Betriebskondensatoren 


Filmleuchte. 
Ind. 


Explosionsgeschützte 


Erläuterungen zu VDE 0105, Teil 
9/...66 „Sonderbestimmungen für den 
Betrieb von elektrischen Anlagen in 
explosionsgefährdeten Betriebsstät- 
ten“. Weber, U. 


Dreipoliger Sicherungssockel mit 
herausgezogenen Fußschienen. Ind. 


Schneller Netzschutz mit Nachrichten- 
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Explosionsgeschützter Endschalter. 
Ind. 


Thermoschalter im Luftstrom .. Ind. 


Schweißen s. Elektrowärme — 
Schweißen, Löten, Schneiden 


980 
980 


Schwingungen und Schwingungs- 
erzeuger 


Schwingungsmeßanlage 


Elektronische Zeitzentrale mit Quarz- 


UNO Ed ee, Ind. 381 
Schwingstärke-Meßgerät ...... Ind. 509 
Schwingungserreger ........ Ind. 510 
Quarze in evakuiertem Glasgehäuse. 

Ind. 611 
Kippschwingungen in Drehstromnet- 
zen. Andrä, W., u. Peiser, R. "825 
Spulen 
Meßinstrumente mit gedruckter Spule. 

Ind =57 
Transformatoren, Wandler, Spulen .. 265 
Miniatur- und Mikrominiatur-HF-Dros- 
Se] N ee Ind. 912 
Statistik 
Ein Gerät zum Auswerten statisti- 
scher Verkehrsmessungen. Kuntz, W., 
Ur EIDpEHN ME een ed *406 
Die Unfälle durch Starkstrom in Nie- 
dersachsen und Bremen in den Jah- 
ren 1949 bis 1965. Gerlach, F. 129 
Steuern s. Regeln und Steuern 
Strahlung 
Infrarotstrahler aus Quarz als Hand- 
LE ee Ind 57; 
Ein neues Strahlungsnormal. 
SNOeln Ha re n eer: *225 
Lampen, Leuchten, Strahler ...... 301 
Dosisleistungsmesser für Gamma- 
SITANISHekenpteherslegenein.e Ind. 509 
Neue Heimsonne ...........- Ind. 511 
Empfindliche Infrarot-Bildaufnahme- 
TON Ost Naer erster alortapegens/ehrehe Ind. 783 
Neue Infrarotanwendungen in der in- 
dustriellen Fertigung. Doeckel, R. .. *793 
Wärmeschreiber als Warngerät. Ind. 814 
Infrarot-Kompensationsthermometer. 

Ind. 1012 
Stromrichter 
Schweißgleichrichter für Montage. 

Ind. 58 
Verschleißfreie Wechselrichter. Ind. 156 
Richtungsgetreuer Gleichspannungs- 
Wand Or rer ns Sehe Ind. 156 
StTOMLICcHteR ee er 267 
Zuverlässigkeits-Untersuchungen an 
Selen- und Silizium-Gleichrichterele- 
mentenwAckmann Wa *400 
Stromrichter. März, G., u. Kanngie- 
BEIGE ro, Nlbzes sro ae REIFE "468 


Aufsätze, 
Industrieberichte 


Regelkreise mit Thyristoren. Hucke- 


STONE A EA ANEE *653 
Hochspannungs-Leistungsthyratrons. 

Ind. 685 
Das Laden von Akkumulatoren-Batte- 
rien mit konstanter Spannung. 
ZEN, ee N RER "771 
Aufladbarer Handscheinwerfer. Ind. 785 
Supraleitung 
Niobzinnband für Supraleitanwendun- 
en Ind. 201 
Tagungen, Ausstellungen, 
Messen, Lehrgänge 
Die IEC-Tagung 1965 in Tokio. 
Schönfeld, W. H., u. Jacottet, P. .. *49 
Hannover — Messe- und Ausstel- 
Iungsplatz der Elektroindustrie. 
Steimel Ka ne *237 
La Quinzaine Technique de Paris. 
Hansen; ch. rn ne *443 
Intermag-Konferenz 1966. Heck, C. *601 


Studientagung über die Normung auf 
elektrotechnischem Gebiet. Flei- 


SCHEN A ee RER *640 


Willkommen in Bremen. Eggers, K. *693 


Fortschritte auf dem Gebiet der 
MHD-Energieumwandlung. Nikolo- 
POUOSI Bi IN en ER "803 


Die Deutsche Industrieausstellung — 


das Fest der Berliner. Hansen, H. *806 


Die 54. Hauptversammlung des VDE 


in„Bremen, cn. 0 835 
Die electronica 66. Wendland, B. .. *937 
— Ankündigungen 

Analyse und Synthese von Netzwer- 

ken, Stuttgart 26 
Jahrestagung des Ausschusses für 
wirtschaftliche Fertigung .......... 751 
Automatische Schweißmaschinen, 
ESSEN 26 
Automatisierung in der Erzeugung 
und Verteilung elektrischer Energie, 
Brüssel ne ae 27 
Beleuchtungstechnische Konferenz, 
Budapest? 1. a.aee efereke weten 233 
Computer, Computerzubehör und 
Computer-Programmierung, Frank- 

I See rnauaccnt 984 
Deutsche Gesellschaft für Metall- 
kunde’... 08 ER 751 


Aufsätze, 
Industrieberichte 


Deutscher Ingenieurtag, Berlin 


Diffusion, Baden-Baden 


Digitale Meßtechnik, Essen 


electronica 66, Internationale Fach- 
ausstellung elektronischer Bauele- 
mente und zugehöriger Meß- und Fer- 
tigungseinrichtungen, München 


Elektrische Maschinen, Freiburg. 26, 


Elektronenrechner für 
kräfte 


Führungs- 


Elektronik, Hannover 


Energie-Direkt-Umwandlung, Essen 


Erdung, Dresden 


Feinwerktechnik, Wetzlar 


Galvanotechnik, Hamburg 


Gedruckte Schaltungen, Frankfurt .. 


Halbleiter in der Elektronik, Essen 


Heizung — Lüftung — Klimatechnik 
TE IK ee RE 


LEIE.E2 Schow; New York zun....... 
INTERMAG, Stuttgart 


International Conference on Large 
Electric Systems, Paris 


International Congress of Mathema- 
ticians, Moskau 


International Data Processing Confe- 


rence and Business Exhibition, 
Shilledtelekr Vase er 
X. Internationale Konferenz über 


Qualitäts- und Zuverlässigkeitsfra- 
gen in Stockholm 


Internationale Studientage über die 
modernen elektrischen Kraftwerke, 
Lüttich 


Ill. Internationale Tagung für experi- 


mentelle Spannungsanalyse, Berlin 
Drittes Internationales Symposium 
über menschliche Faktoren in der 


Telephonie, Den Haag 


Elektrotechnik, 


Isolierstoffe in der 


Essen 


Kreiselpumpen für 
Braunschweig 


Kraftwerke, 


Luftreinhaltung 
gung, Essen 


und Energieerzeu- 


Materie unter hohen Drucken, Freu- 
dENStaüt en ee 


Magnetohydrodynamik, Salzburg 


Mathematical and Computational 
Methods in Social Sciences, Rom .. 


Mikrowellen und Licht, Hamburg 


Nachrichtenübertragung über Satelli- 


ven, SEINE ee 
Oberflächenbehandlung als Korro- 
sionsschutz, Basel... nen 
Physikertagung, München ...... 27% 
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Prüfgeräte für Umgebungsbedingun- 
GONE TR LE ee 751 


Rechenanlagen bei Planung und 
Betrieb elektrischer Netze, München 26 


Recht und Ingenieur, Heidelberg .. 159 
„Reine Räume“, München ........ 385 
Schweißtechnik, Nürnberg ........ 2 
Fachtagung „Schwingungstechnik“ .. 751 
Statistische Signaltheorie in der 
Nachrichten- und Regelungstechnik, 
Darmstadt mr 27, 
Symposium on Automatic Control in 
Electricity Supply, Manchester .... 26 
Technische Temperaturmessung, 
Düsseldorte ee ee 60 
Third Congress of the International 
Federation of Automatic Control, 
LONdONN ven ke eehierie. e elleher ea Ne 27 
Third International Research Sympo- 
sium on Electric Contact Pheno- 
menamoOronomNainemreeeer 60 
Kolloquium „Tiefsttemperaturkühlung 

für Mikrowellenanlagen“ .......... 206 
VDE-Hauptversammlung, Bremen .. 27 
VDE-Fachtagung „Elektrische Bah- 
NEN ern ee 822 
VDE/VDI-Fachgruppe Meßtechnik Ta- 
gung „Technische Temperaturmes- 
SUNge se N: 647 
VDEW Freileitungstagung ........ 688 
Verband der Elektrizitätswerke 
Österreichs (VEÖ), Bregenz ...... 385 
Weichlöten, Düsseldorf .......... 914 
Weltkraftkonferenz, Tokio ........ 127 
— Termine von Ausstellungen und 

Messen 27 
Thermo-Elektrizität 
Mantel-Thermoelemente ...... Ind. 379 
Thermoschalter im Luftstrom .. Ind. 980 
Transformatoren 

Transformatoren, Wandler, Spulen .. 265 
Transformatoren und Meßwandler. 
Brandes DruzZzahorkame Ri *461 
Übersetzungsmesser für Transforma- 
TOTEN A EEE Ind. 511 
Die Wechselfeld-Magnetostriktion von 
kornorientiertem Transformatoren- 
blech Nam ann mL *590 
Kleinschweißtransformator .... Ind. 748 
Auftautransformatoren für Wasserlei- 
tUNgEN RER Ind. 946 
Einführung zu VDE 0543/1. 67 
„Bestimmungen für Lichtbogen- 
Kleinschweißtransformatoren für 
Kurzschweißbetrieb“. Bracht, H. ....*1016 


Transistoren s. a. Halbleiter 


Transistorierte Trägerfrequenz-Aus- 
rüstung für Koaxialkabel. Scheible, 


Fi: near farace Bücherei A *219 
Entwicklungstendenzen bei logi- 
schen Bauelementen für Rechenma- 
schinen. Folberth, ©2G. .........n "244 
Ultraschall-Schweißgerät für Dioden 
und£Transistorene Ind. 416 
Wärmeableiter für Transistoren. 

Ind. 685 
Transistor-Kleinverstärker für Anten- 
HEN: een Ind. 686 


Halbleiterkennlinien-Schreiber. Ind. 746 
Transistor-Zeitrelaiss ........ Ind. 947 


Transistor-Prüfgerät „Transitest“. Ind. 1013 


Turbinen und Turbogeneratoren 


Das Turbinenwerk Wesel. Rangs, K. *192 


Turbogeneratoren, Rückblick und 
Ausblick Harms a Ds re *764 
Überspannungen 

Der Schutz von Fernmeldeanlagen 
gegen Überspannungen. Purt, G. „. *41 
Überstromschutz für weiten Fre- 
quenzbereich sr Inde125 
Uhren s. Meßtechnik — 

Zeitmessung 

Ultraschall 

Ultraschall-Schweißgerät für Dioden 
UndEılkansistoren ee pe Ind. 416 
Ultraschall-Bohrmaschine .... Ind. 850 
Ultraschallsonde als Prüfgerät. Ind. 982 
Unfälle, Schäden 

s. a. Schadensverhütung 

Steuergeräte mit eigensicheren 
Stromkreisenpr Se Ind. 123 
Elektrounfälle und ihre Einflußgrö- 
Ben aus medizinischer Sicht. Koep- 
Pen.2S SU 20 lazz ia ST] *168 


Unfälle, die durch FI-Schutzschalter 
mit hoher Auslösestrom-Empfindlich- 
keitverhütetworden wären. Nowak, K. *174 


Ohmsche und kapazitive Ableit- 
ströme in Haushalt-Installationen. 
Braun P& ur Hammer Ina *180 
Die Unfälle durch Starkstrom in Nie- 
dersachsen und Bremen in den Jah- 
ren 1949 bis 1965. Gerlach, F. ...... 729 


Der elektrische Unfall im deutschen 


StrattechtRontz,, A, 
Unterricht, Ausbildung 
Experimentier- und Lehrtafeln für die 
BIEKtLODIK EN, Ind. 
Die Neueinrichtung der elektrischen 
Verteilerzentrale der Physikalischen 
Institute der Universität Frankfurt 
SONSEBUNdKe NV een 
Eine neue Kreuzschienen-Verteiler- 
late EBUDdKe Ve 
Die Elektrotechnik an der Ingenieur- 
schule Bremen. Kuntze, W. ........ 
Die Ingenieurschule heute und mor- 
GENWEBONNET ARE een aaeskehenas: 
Vakuum 

Gießharzanlage ....r......: Ind. 
Eine neue Hochvakuum-Bedamp- 
INgsanlageseme en ee Ind. 
Lecksucher für Vakuumgeräte. Ind. 
Ultraschallsonde als Prüfgerät. Ind. 
VDE-Hauptversammlung 1966 
Einladung zur 54. Hauptversammlung 
BESEVDEZINEBIEMENT Fa... 
Willkommen in Bremen. Eggers, K. 
Die Elektrizitätserzeugung an der 
deutschen Nordseeküste. Boeck, R., 
Gerling.H-, UrSegalz, U. ........ 


Die Elektroindustrie im Gebiet der 


Unterweser. Kettler, G. .....:..... 
Die Elektrifizierung der Deutschen 
Bundesbahn an der Unterweser. 


SCHASTENAEI Eee ae ee nes 


Bewegliche UKW-Funkdienste der 
Deutschen Bundespost im nordwest- 
deutschen Küstengebiet. Mangels- 
OLSEN ee er N aan are nal. arte 


Die Elektrotechnik an der Ingenieur- 
schule Bremen. Kuntze, W. ........ 


Fahrgastabfertigung bei der Bremer 
Straßenbahn AG. Nasemann, G. 


Neues deutsches Lege- und Repara- 
turschiff für Seekabel. Wöhler, E. .. 


Die Unfälle durch Starkstrom in Nie- 
dersachsen und Bremen in den Jah- 
ren 1949 bis 1965. Gerlach, F. 


Der elektrische Unfall im deutschen 
Strafrecht. Rontz, A. 


Die 54. Hauptversammlung des VDE 
in Bremen 
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Verkehrstechnik 


— Straßenverkehr 
Elektrische Straßenheizung .... Ind. 


Blendungsfreie Aufsatzleuchten. Mül- 


Vor DS ee ge. 
Fahrzeugdetektor ............ Ind. 
Wirbelstrombremse Ind. 


Elektronische Hochspannungs-Kon- 
densatorzündung Ind. 


Fahrgastabfertigung bei der Bremer 


Straßenbahn AG. Nasemann, G. .. 
Elektromechanischer Dämmerungs- 
schalter Ind. 


Neue Halogen-Lampe für Fern- und 
Abblendlicht Ind. 


— Batteriefahrzeuge 
Akkumulatoren, Elektrofahrzeuge 


Blei-Akkumulatoren. Horn, L., Golz, 
HaysUtRohler- Meer er 


— Bahnen 


Der neue Zahnrad-Triebwagen der 
Vitznau-Rigi-Bahn. Stetza, G. ...... 


Antrieb für die schnellsten Lokomo- 
tiven der Bundesbahn 


Die selbsttätige elektrische Zugbe- 


einlussunge Büdenr Ko man 
Die Elektrifizierung der Deutschen 
Bundesbahn an der Unterweser. 


Schaeferall-Lie ee 
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Allgemeines und Bezirksverbände 


Tätigkeitsbericht des Verbandes 
Deutscher Elektrotechniker für 1965. 
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Einladung zur 54. Hauptversammlung 


dessVDERInIBremenirreeeee 573 


Die 54. Hauptversammlung des VDE 


InBremenWere ee A: 835 


Ordentliche Mitgliederversammlung 
am 29.9.1966 in Bremen. Bekannt- 
gabe des Ergebnisses der Vorstands- 
wahl für die Amtsperiode 1967/68.. 918 


Delegiertenversammlung in Aachen, . 753 


Delegiertenversammlung in Frankfurt 
a A 29, 985 


VDE/VDI-Fachgruppe Meßtechnik 234, 647 


VDI/VDE-Fachgruppe Regelungstechnik 


61, 209, 354 
VDI/VDE-Fachgruppe Feinwerktechnik 
Tagung Feinwerktechnik 1966 ...... 753 
Neue VDI/VDE Richtlinie 2178 „Be- 
nennungen von Regelgeräten und 
Kegeleinnichting en 161 
Neue Richtlinie aus der Reihe „Me- 
talloberflächenbehandlung in der Fein- 
werktechnik“ VDI/VDE 2420 Blatt 4... 790 
Goldene VDE-Ehrennadel 353, 754, 918 


Bezirksverbände 


Frankfursa, Moe 209, 353 


Hamburg 160 


Kassel 452 


München 389 


Oldenburg .. 29, 130, 160, 389, 572, 1017 


Rheinisch-Westfälischer Industriebe- 


ZILK" 3. SEEN En 160, 234 


Schleswig-Holstein 161 


Westfalen-Ost 390 


VDE-Bestimmungen 


Akr.: Außerkraftsetzung 
Entw.: Entwurf 

Ikr.: Inkraftsetzung 
Ber.: Berichtigung 
Änd.: Änderung 


VDE 0023/5.66 — Verfahrensrichtlinien 
für die Arbeit am VDE-Vorschriften- 


werk [VDE-Druckschrift] 207 


Zurückziehung von VDE 0053/6.63 
„Verwendung von grüngelb gekenn- 
zeichneten Schutzleitern an Stelle von 
rot oder andersfarbig gekennzeich- 


neten Schutzleitern“ 853 


VDE 0100 c/...66 Entwurf 1 „Bestim- 
mungen für das Errichten von Stark- 
stromanlagen mit Nennspannungen 


bis 1000 V, Änderung c“ .... Entw. 915 


VDE 0105 Teil 4/...66 „Bestimmungen 
für den Betrieb von Starkstroman- 
lagen — Teil 4 Sonderbestimmungen 
für den Betrieb von elektrostatischen 


Sprühanlagen“ Entw. 915 


VDE 0105 Teil 9/...66 „Bestimmungen 
für den Betrieb von Starkstrom- 
anlagen Teil 9. Sonderbestimmun- 
gen für den Betrieb von elektrischen 
Anlagen in explosionsgefährdeten Be- 


triebsstätten“ Entw. 820 


VDE 0107/...66 Entwurf 1 „Bestim- 
mungen für das Errichten elektrischer 
Anlagen in medizinisch genutzten 


Räumen“ Entw. 517 


VDE 0108 b/...66 „Vorschriften für 
das Errichten und den Betrieb 
elektrischer Starkstromanlagen in 
Versammlungsstätten und Waren- 
häusern sowie auf Sport- und 
Versammlungsstätten im Freien“. 


Entw. 820 


VDE 0111/12.66 „Bestimmungen für 
die Bemessung und Prüfung der 
Isolierung elektrischer Anlagen und 
Betriebsmittel für Wechselspannungen 


über KV Sn Ikr. 949 


Änderung in VDE 0113/1.64 „Bestim- 
mungen für die elektrische Aus- 
rüstung von Be- und Verarbeitungs- 
maschinen mit Nennspannungen bis 
1000 Ve 421 


Überarbeitung von VDE 0115/38. 65 
„Bestimmungen für elektrische Bah- 
nen“ 


VDE 0130/...66 Entwurf 1 „Merk- 
blatt über elektrische Anlagen in 
der Landwirtschaft“ Entw. 


VDE 0147/...66 „Bestimmungen für 
das Errichten ortsfester elektro- 
statischer Sprühanlagen“ .... Entw. 


VDE 0165/4.66 „Bestimmungen für 
die Errichtung elektrischer Anlagen 
in explosionsgefährdeten Betriebs- 
stätten“ Entw. 


VDE 0248/...65 Entwurf 1 „Bestim- 


mungen für gummiisolierte Stark- 
stromleitungen nach CEE-Empfeh- 
Junge DI DEN 


VDE 0256/5.66 „Bestimmungen für 
Niederdruck-Ölkabel und ihre Garni- 
turen für Wechsel- und Drehstrom- 


anlagen mit Nennspannungen bis 
TOR ee Ikr. 
VDE 0265/...66 Entwurf 1 „Bestim- 


mungen für Kabel mit Gummi- oder 
Kunstoffisolierung und Bleimantel 
für Starkstromanlagen“ . Entw. 


Zulassung einer Abweichung von 
VDE 0271/10.63 „Vorschriften für 
Kabel mit Gummiisolier&ung und 
Gummimantel oder mit Kunststoff- 
isolierung und Kunststoffmantel für 


Starkstromanlagen“. 


Geplante Außerkraftsetzung von 
VDE 0280/1936 „Merkblatt für die 
Herstellung von Verbindungsstellen 
bei Aluminiumleitern in Starkstrom- 
anlagen“ 


Geplante Außerkraftsetzung von 
VDE 0281/1937 „Vorläufige Richtlinien 
für die Herstellung von Verbindun- 
gen und Abzweigungen von Alumi- 
niumleitungen in Installationen“ .... 


VDE 0293/...66 Entwurf 3 „Bestim- 
mungen für eine neue Aderkenn- 
zeichnung von Starkstromkabeln und 
isolierten Starkstromleitungen mit 
Nennspannungen bis 1000 V“. Entw. 


Ermächtigung der VDE-Prüfstelle 
zum Erteilen vorläufiger VDE-Zei- 
chen-Genehmigungen für Leitungen 
nach VDE 0293/...66 


VDE 0293/11.66 „Bestimmungen für 
eine neue Aderkennzeichnung von 
Starkstromkabeln und isolierten 
Starkstromleitungen mit Nennspan- 
nungen bis 1000 V“ Ikr. 


VDE 0331/1932 „Leitsätze für die 
Prüfung und Lieferung von Asbest- 
fabrikaten“ Akr. 


VDE 0340 Teil 1/10.66 „Bestimmungen 
für selbstklebende Isolierbänder, 
Teil 1 Kunststoffbänder“ Ikr. 


3/...66 Entwurf 1 
„Bestimmungen für selbstklebende 
Isolierbänder — Teil3 Bänder mit 
wärmehärtender Klebschicht“. Entw. 


VDE 0340 Teil 


VDE 0860 Teil 1 a/10.66 „Bestimmun- 
gen für Isolierlacke und Isolierharze 


der Elektrotechnik, Teil 1 Tränk- 
Acker een er ae Ikr. 
VDE 0370/10.66 „Bestimmungen für 
Transformatoren-, Wandler- und 

Ikr. 
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VDE 0410 Teil 4/...66 „Bestimmungen 
für elektrische Meßgeräte“, Teil 4 
„Gleichstrom-Präzisionswiderstände“. 

Entw. 


VDE 0411 „Bestimmungen für elek- 


tronische Meßgeräte“ Teil 1/2.66 
„Schutzmaßnahmen“. cc... Ikr. 
VDE 0412 Teil 1/12.66 „Bestim- 


mungen für elektronische Meßgeräte, 
die in Verbindung mit ionisierender 
Strahlung verwendet werden“. Teil 1 
„Schutzmaßnahmen“ ........ Ikr. 


VDE 0414 d/...66 
wandler“ 


„Regeln für Meß- 
Entw. 


VDE 0418 „Bestimmungen für Elek- 
trizitätszähler“. Teil 2/3.66 „Blindver- 
brauchszähler“ Ikr. 


VDE 0418 „Bestimmungen für Elek- 


trizitätszähler“. Teil 4/...66 „Maxi- 
IMUmWeLKO Entw. 
VDE 0419/7.66 „Bestimmungen für 
Taritschaltühren er Ikr. 


Ergänzung zur Bekanntmachung über 
die Inkraftsetzung von VDE 0433 Teil 
1/1.66 „Bestimmungen für die Erzeu- 
gung und Anwendung von Wechsel- 
und Gleichspannungen für Prüf- 
ZWECKE BR N NE 


VDE 0433 Teil 3/4.66 „Erzeugung und 
Messung von Hochspannungen“ 
Teil 3 „Bestimmungen für die Er- 
zeugung und Anwendung von Stoß- 


spannungen und Stoßströmen für 
BIUTZWECKES Tr: Ikr. 
VDE 0434 Teil 1/1.66 „Richtlinien 


für Teilentladungs-Meßeinrichtungen 
für Isolationsprüfungen mit Wechsel- 
spannungen bis 500 Hz“ u. VDE 0434 
Teil 2/1.66 „Richtlinien für Teilent- 
ladungs-Prüfungen an Betriebsmitteln 


mit Wechselspannung bis 500 Hz“. 

Ikr. 
VDE 0522/1914 „Vorschrift für die 
Prüfung von Eisenblech“ .. Akr. 61, 
VDE 0530/2.66 „Bestimmungen für 
elektrische Maschinen“ Teil 2/8.66 
„Ermittlung der Verluste und des 
WICKUNgsgradess Wesen, Ikr. 


VDE 0580 Teil 4/...66 „Bestimmungen 
für elektrische Maschinen“, Teil 4 
„Ermittlung der Kenngrößen und des 
Nennerregerstromes von Synchron- 
maschinen“ Entw. 


VDE 0530 4/10.66 „Bestimmungen für 
elektrische Maschinen“ Teil 4/10.66 
„Ermittlung der Kenngrößen und 
des Nennerregerstromes von Syn- 
Chronmaschinens ee Ikr. 


VDE 0543/1.67 „Bestimmungen für 
Lichtbogen-Kleinschweißtransforma- 
toren für Kurzschweißbetrieb“ .. Ikr. 


VDE 0545a/8.66 „Bestimmungen für 
Widerstands-Schweißeinrichtungen. 
Ikr. 


Inkraftsetzung von VDE 0550 Teil 1/ 
4.66 „Bestimmungen für Kleintrans- 
formatoren — Allgemeine Bestim- 
mungen“ — Teil 3/4.66 — „Besondere 
Bestimmungen für Trenn- und Steuer- 
transformatoren sowie Netzanschluß- 
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Verbandsnachrichten 


und Isoliertransformatoren über 
1000 Volt“ — Teil 4/4.66 — „Beson- 
dere Bestimmungen für Spartrans- 
formatoren“ — Teil 5/4.66 — „Beson- 
dere Bestimmungen für Zündtrans- 
formatoren“ — Teil 6/4.66 — „Beson- 
dere Bestimmungen für Drosseln 
(Netzdrosseln, vormagnetisierte Dros- 
seln und Funk-Entstördrosseln)“. Ikr. 


2. Entwurf VDE 0551/...66 „Bestim- 
mungen für Sicherheitstransforma- 
Entw. 


VDE 0556/10.66 „Bestimmungen für 
Vielkristallhalbleiter-Gleichrichter“. 
Ikr. 


Verlängerung der Geltungsdauer von 
VDE 0560 Teil 2/7.57 „Vorschriften 
für Berührungsschutz-Kondensatoren“ 
und von VDE 0560 Teil 7/3.56 „Regeln 
für Funk-Entstörkondensatoren“ 


VDE 0560 Teil 6a/...66 
ten für Entladungslampen-, insbe- 
sondere Leuchtstofflampen-Anlagen 
mit Kondensator-Nennleistungen bis 
1,5 kvar“ Entw. 


„Vorschrif- 


Ermächtigung zum Erteilen eines 
vorläufigen VDE-Zeichens für Kon- 
densatoren für Entladungslampen- 
Anlagen nach VDE 0560 Teil 6a/...66. 


Zulassung einer Abweichung von 
VDE 0560 Teil 8/5.62 „Vorschriften 
für Motorkondensatoren“ 


VDE 0560 Teil 18/4.66 „Regeln für 
Kunststoffolien-Kondensatoren für 
Nenngleichspannungen bis 1000 V“. 

Ikr. 


VDE 0606/8.63 „Vorschriften für Ver- 
bindungsmaterial bis 750 V“ 


VDE 06160/3.66 „Vorschriften für 
Lampenfassungen und Lampensockel 
bis 750 V“ Ikr. 


VDE 0620m/5.66 „Vorschriften für 
Steckvorrichtungen bis 750 V 100 A“. 
Ikr. 


VDE 0625/5.66 „Bestimmungen für 
Gerätesteckvorrichtungen bis 250 V 
und bis 16 A“ Ikr. 


Erklärung zur Prüfung von Tempe- 
raturreglern und Temperaturbegren- 
zern (0631) 


Änderung m von VDE 0632m/...66 
„Vorschriften für Schalter bis 750 V, 
63 A“ 


VDE 0660, Teil 5 „Fabrikfertige 
Schaltgeräte-Kombinationen“ (FSK). 
Entw. 


VDE 0670 Teil 3/2.66 „Bestimmungen 
für Wechselstrom-Schaltgeräte für 
Spannungen über 1kV — Teil 3 Last- 
schalter“ Ikr. 


VDE 0680 Teil 3/...66 Entwurf 2 „Be- 
stimmungen für Ausrüstungen zum 
Arbeiten an elektrischen Anlagen” 
— Teil 3 „Geräte mit Isolierstangen“. 

Entw. 


VDE 0710 — „Vorschriften für Leuch- 


ten mit Betriebsspannungen unter 
1000 V“, Teil 3 „Sondervorschriften 
tür »Lichtkettenes re ne 
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Zulassung eine Abweichung von VDE 
0720 „Vorschriften für Elektrowärme- 
geräte für den Hausgebrauch und 
ähnliche Zwecke“ Teil 1/4.65 „Allge- 


meines Vorschriften? ..wassoneer 

Ber 
Erklärung der Prüfung bei Druck- 
durchlauferhitzern mit Strömungs- 


schaltern und einem Wasserinhalt 
bis 1 Liter. (VDE 0720) 


Erklärung zur Abschaltung von Heiz- 
und Signalstromkreisen bei „Geräten 
zum Bereiten und Warmhalten von 
Speisen“ (VDE 0720) 


Entwurf 1 VDE 0720 Teil 9/66 „Son- 
dervorschriften für Raumheizgeräte 
mit Wärmespeicherung“ 


Ermächtigung der VDE-Prüfstelle zum 
Erteilen vorläufiger VDE-Zeichen- 
Genehmigungen für Elektrowärme- 
geräte für den Hausgebrauch und 
ähnliche Zwecke, Sondervorschriften 
für Elektrowärmegeräte zur Tierauf- 
zucht und Tierhaltung nach VDE 
0720 Teil 10/...65 Entwurf 2 


VDE 0720 Teil 10/7.66 „Vorschriften 
für Elektrowärmegeräte für den Haus- 
gebrauch und ähnliche Zwecke“ 
Teil 10 „Sondervorschriften für Elek- 
trowärmegeräte zur Tieraufzucht und 
Tierhaltung“ Ikr. 


Funkentstörung von Knackstörern im 
Bereich von VDE 0730 „Vorschriften 
für Geräte mit elektromotorischem 
Antrieb für den Hausgebrauch und 
ähnliche Zwecke“ 


Prüfung des Schutzes gegen Berüh- 
ren unter Spannung stehender Teile 


bei Geräten über 50kg Gewicht 
(VOIEARZELIT ee oe 
Zulassung einer Abweichung von 


VDE 0730 „Vorschriften für Geräte 
mit elektromotorischem Antrieb für 
den Hausgebrauch und ähnliche 
Zwecke“ Teil 1/8.63 „Allgemeine 
VORSCHRINOTI ee a aeg 


VDE 0730 Teil 1c/...66 „Vorschriften 
für Geräte mit elektromotorischem 
Antrieb für den Hausgebrauch und 
ähnliche Zwecke“ Teil 1 „Allgemeine 
Vorschriften“ Entw. 


VDE 0730 Teil 2c/4.66 „Vorschriften 
für Geräte mit elektromotorischem 
Antrieb für den Hausgebrauch und 
ähnliche Zwecke“ — Teil 2 „Sonder- 
vorschriften — Abschnitt T: Sonder- 
vorschriften für Melkeinrichtungen“. 

Ikr. 


VDE 0730 Teil 2d/6.66 „Vorschriften 
für Geräte mit elektromotorischem 
Antrieb für den Hausgebrauch und 
ähnliche Zwecke“ — Teil 2 „Sonder- 
vorschriften — Abschnitt U: Sonder- 
vorschriften für Magnetventile“,... 


Entwurf zur Änderung b von VDE 
0750 Teil 1 „Vorschriften für elek- 
tromedizinische Geräte“ Teil 1 „All- 
gemeine Vorschriften“ Entw. 


VDE 0812/9.66 „Bestimmungen 
Schaltdrähte und Schaltlitzen 
Fernmeldeanlagen“ 


für 
für 
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VDE 0813a/...66 Entwurf 2 „Vorschrif- 
ten für Schaltkabel und Fernmelde- 
anlagen“ Entw. 


VDE 0815/...66 Entwurf 2 „Bestim- 
mungen für Installationsleitungen 
für Fernmeldeanlagen“ Entw. 


Zulassung einer Abweichung von 
VDE 0816/6.64 „Bestimmungen für 
Außenkabel für Fernmeldeanlagen“ 


VDE 0845/...66 Entwurf 1 „Bestim- 
mungen für den Schutz von Fern- 
meldeanlagen gegen Überspannung‘“. 

Entw. 


VDE 0855 Teil 1/...66 Entwurf 1 „Be- 
stimmungen für Antennenanlagen“ — 
Teil 1 „Errichtung und Betrieb“. 

Entw. 


Entwurf einer Änderung von VDE 
0860 Teil 1/5.63 „Vorschriften für 
netzbetriebene Rundfunk- und ver- 
wandte Geräte“ — Teil 1 „Ton-Rund- 
funk-Empfangsgeräte“ Entw. 


Verfahren zur Erteilung vorläufiger 
VDE-Zeichengenehmigungen nach 
VDE 0860 Teil 1d/...66, Entwurf 1 


VDE 0875a/...66 „Bestimmungen für 
die Funk-Entstörung von Geräten, 
Maschinen und Anlagen für Nenn- 
frequenzen von O bis 10 kHz“ 


VDE 0875a/8.66 „Bestimmungen für 
die Funk-Entstörung von Geräten, 
Maschinen und Anlagen für Nennfre- 
quenzen von O bis 10kHz“ .... Ikr. 


VDE 0879 „Funk-Entstörung von Fahr- 
zeugen und Aggregaten mit Verbren- 
nungsmotoren“ Teil 1/9.66 „Bestim- 
mungen für die Fern-Entstörung der 
Hochspannungs-Zündanlagen“ Ikr. 


VDE 0891/...67 Entwurf 1 „Merkblatt 
für die Verwendung von Kabeln, iso- 


lierten Leitungen, Schnüren und 
Drähten für Fernmeldeanlagen‘“. 
Entw. 


Erläuterungen zu 
VDE-Bestimmungen 


Einführung zum Entwurf der Ände- 
rung VDE 0100b/...66 „Bestimmungen 
für das Errichten von Starkstroman- 
lagen mit Nennspannungen bis 
1O002VZE IS] In ge Ks 


Zum 1. Entwurf von VDE 0105 Teil 4 
„Ssonderbestimmungen für den Be- 
trieb von elektrostatischen Sprüh- 
anlagen“. Belwe, H.-J. 


Erläuterungen zu VDE 0105, Teil 9/ 
...66 „Sonderbestimmungen für den 
Betrieb von elektrischen Anlagen in 
explosionsgefährdeten Betriebsstät- 
ten“. Weber, U. 


Einführung zum Entwurf 1 der VDE 


0107/...66 „Bestimmungen für das 
Errichten elektrischer Anlagen in 
medizinisch genutzten Räumen“. 
Seip, Gr. 2 


Zum 1. Entwurf von VDE 0147 „Be- 
stimmungen für das Errichten orts- 


fester elektrostatischer Sprühanlagen“. 


Belwe, H.-J. 
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Einführung zu VDE 0265/...66, Ent- 
wurf 1 „Bestimmungen für Kabel mit 
Gummi- oder Kunststoffisolierung 
und Bleimantel für Starkstroman- 
lagen“. Cramer, Ch. 


Einführung zu VDE 0293/...66 Ent- 
wurf 3. Morschel, F. 


Über den Stand der Prüftechnik 
zum Bestimmen der Kriechstromfe- 
stigkeit (VDE 0303). Suhr, H. ...... 


„Bestimmungen für selbstklebende 
Isolierbänder“ — Teil 3 „Bänder mit 
wärmehärtender Klebschicht“ Erläu- 
terung zum Entwurf 1 VDE 0340 
Teiln 3/2. 60 neo KT 


Einführung zu VDE 0543/1.67 „Be- 
stimmungen für Lichtbogen-Klein- 
schweißtransformatoren für Kurz- 
schweißbetrieb“. Bracht, H. 


Einführung zum Entwurf der Ände- 
rung von VDE 0560 Teil 6a/...66 der 
Vorschriften für Kondensatoren für 
Entladungslampen-, insbesondere 
Leuchtstofflampen-Anlagen, mit Kon- 
densator-Nennleistungen bis 1,5 kvar. 
Sträb, H., u. Winter, G. 


Fabrikfertige Schaltgeräte-Kombinati- 
onen, VDE 0660-5. Jung, S. 


Erläuterung zu VDE 0720 „Vorschrif- 
ten für Elektrowärmegeräte für den 
Hausgebrauch und ähnliche Zwecke“ 


Einführung zum Entwurf 1 von VDE 
0720 Teil 9/...66 „Vorschriften für 
Elektrowärmegeräte für den Haus- 
gebrauch und ähnliche Zwecke — 
Sondervorschriften für Raumheiz- 
geräte mit Wärmespeicherung“. Mor- 
genstern, W. 


„Vorschriften für Geräte mit elektro- 
motorischem Antrieb für den Haus- 
gebrauch und ähnliche Zwecke“, 
VDE 0730. Walther, H. 


Zum Entwurf 1 von VDE 0750 Teil 
1b/...66 „Vorschriften für elektrome- 
dizinische Geräte“ — Teil 1 „Allge- 
meine Vorschriften, 8 16: Operations- 
sichere elektromedizinische Geräte“. 
Just, U., u. Kebbel, W. 


„Bestimmungen für den Schutz von 
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